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Tablero de relais y contadores. 
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2 1 “ 
Leyenda para tablero derela/s Leyenda para el tablero de instrumentos 
7 |Ampermoro registrada SÍ 1 | Interrupror de acción a dstana a] 15 |Daterruplor de palanca mononoiar 
2 |Reíaw intermedio 2 |témoaras de señales a 16 Interruptor de másima bpolar 
3 [Relais de protección selectivo Y |Cormetador ve limparas ae señales 17 ¡Interraclor de palanca tupolar 
% [Contador de anzumo de comerte In/asca ejectira, rra | + [Dipashro de encuje ES] 1 hrductor 
$ Roa de consumo de carente In) na aEsradada, rua! [3 [Ampeñireiz, forma perfitaca DE 19 Reguloza en denraudn 
6 fetus de tempo ae máxima Irpolar. 6 ¡Amperinelro, carriente conta 20 [Zaove bala a 
7 

[Contraer de cmd carente olé hno Enga 7 [vatineiro E Vosiaca e pestón para transformada” duen 
4 Ertador de comumo de cover info desnatada S $ Lon mutador para ralbírcí 
. a de protección diferencial q 

rabos ovxlares para 9 10 |tollinelre de presta a herra E [Archivo o ges a 

laje de tension automárco 11 vabimebro 25 fusibles rurcados monepolares Anses decia TADA 

pea a Se Ea E ” 
12 Vejars de retorno de potencia 12 Relars de señales 26 Avtómala de maxima hipolar 215 ero 
13 ¡Aotraón contra sobrecargas Ñales gotitas 27 Conmutador aulomáhco 76 / de ES 
| ¡Sim bolo A m<- p - ss > O Thecota el baan EL 
mu 








